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AUSTRALIA(AUS) 

9 FW NOAH VINKO BOTIC *' 74 
21 MF LUKE DUZEL 26 * 67 
8 MF BIRKAN KIRDAR 32 
6 MF RYAN GRAHAM PUN TEAGUE 

11 FW TRISTAN SHANE HAMMOND 45 
20 DF JAIDEN KAI KUCHARSKI 

14 DF JORDAN ALAN COURTNEY-PERKINS 
19 FW JOSHUA VARGA 

12 GK ADAM JEREMY PAVLESIC 

16 DF ADAM JAMES LEOMBRUNO 
3 DF DANIEL THOMAS WALSH 

IRAQ(IRQ) 

1 GK MOHAMMED HASAN HADI AL-HAMADANI 

18 MF YASEEN AKRAM HUSSEIN UBYDEE 

2 DF HUSSEIN JASIM MOHAMMED AL LATEEF 55 

19 MF ABDULRAZZAQ QASIM KADAH SUBAIHAWI * 80 
6 MF HUSSEIN KHALID HADI ALMAGED 

17 DF MURTADHA MOHAMMED HUSSEIN ALI 

20 MF AMEER HASAN FENJAN 










16 MFALI KADHIM JOHNI AL-HRAISHAWI 44 1 10 i 44 
2 DF MUSTAFA NAJM ABDULRIDHA 

17 MFALI JASIM ELAIBI AL-TAMEEMI 89 
14 FW HUSSEIN SADEQ OBAID RASETMEE 

Substitutes 

17 MF LACHLAN JAMES SEPPING 

16 FW JOSEPH JOHN RODDY 90 

I GK AHMAD MOHAMED TALEB 

18 GK OLIVER KALAC 

14 DF ALEXANDAR JOHN POPOVIC 

20 MF ADAM TIMOTHY ZERVAS 

19 FW JAYDEN SHAYE GORMAN 

22 FW JOSHUA MICHAEL GEORGE BENSON 

23 DF THOMAS JOHN LAMBIRIS 
13 DF KERRIN RON STOKES 

II MFALI HIKMATMAJEED 

7 MF ABDULLAH ZEYAD YAHYA 
9 FW HASEM MOHAMMED DAWOOD AL-BRAICHAT 
23 GK MOHAMMED AHMED CHASIB AL-KINANI 

21 MF MURTADHA FAREED ABDULRIDHA AL-KAREEMAWI 
13 DF HAYDER KADHIM FLAYYIH MAGSOOSI 

22 GK OSAMAH IMAD TAABAN AL-DAKHEEL 
19 MF AMEER MOHAMMED HNET AL-SAEEDI 
5 DF BAQER TALIB YASIR AL-BADRI 

15 DF HUSSEIN SAAD MOHSIN AL-TAMEEMI 
Team Officials 

ANTHONY TURRI 
NEIL ELLIOTT TATE 
TREVOR BRIAN MORGAN 
WILLIAM EDWARD THOM 
WESLEY WILLIAM CLARKE 
MICHAEL MROZINSKI 
BENJAMIN JOHN ROCHE 
CORNELIS ARIE DE BRUIN 
ABBAS OLEIWI HODAN 
ISMAEL SALEEM ABED ITHAWI 
HUSHAM ALI OGLAH 
FAISAL AZEEZ JEBUR 
AHMED KHSEF HADI ALALWEIA 
MAHMOOD KARKEZ SHIHAN AL-LAMI 


SAAD HUSSEIN ABBAS AL-AMERI 
HAMEED RASHID ABD NOOR 
Referees 

ASSADI ARMAN 
ALI MUHAMMAD 

MUHAMMAD NAZMI BIN NASARUDDIN 
HEIDARI PAYAM 
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IRAQ(IRQ) 

1 GK MOHAMMED HASAN HADI AL-HAMADANI 89 

2 DF HUSSEIN JASIM MOHAMMED AL LATEEF 

19 MF ABDULRAZZAQ QASIM KADAH SUBAIHAWI * 14 

6 MF HUSSEIN KHALID HADI ALMAGED 

17 DF MURTADHA MOHAMMED HUSSEIN ALI 

20 MF AMEER HASAN FENJAN 

16 MF ALI KADHIM JOHNI AL-HRAISHAWI » 32 

2 DF MUSTAFA NAJM ABDULRIDHA 

17 MF ALI JASIM ELAIBI AL-TAMEEMI 

19 MF AMEER MOHAMMED HNET AL-SAEEDI 

14 FW HUSSEIN SADEQ OBAID RASETMEE ■*’ 4 
AFGHANISTAN(AFG) 

4 DF MOHAMMAD AMIN NEZAMI 

5 DF ESMATULLAH KAZIMI 

3 DF ABDUL MUNIR HAZRATI 

7 MF FAIZUDDIN SHIRZAD 

16 DF SAJAD ALI KHALILI 

6 MF SAMIR SAMANDARI 

20 MF HASIBULLAH AHADI 

13 MF ALI ZAHIDI ’ 5 

22 GK AHMAD MASHAL MUSAFERZADA 

17 FW AHMAD ZAKARIA HUSSAINI 
9 FW EDRIS ZAMANI 

Substitutes 

11 MFALI HIKMATMAJEED 90 

18 MF YASEEN AKRAM HUSSEIN UBYDEE 86 

7 MF ABDULLAH ZEYAD YAHYA 












9 FW HASEM MOHAMMED DAWOOD AL-BRAICHAT 
23 GK MOHAMMED AHMED CHASIB AL-KINANI 

21 MF MURTADHA FAREED ABDULRIDHA AL-KAREEMAWI 
13 DF HAYDER KADHIM FLAYYIH MAGSOOSI 

22 GK OSAMAH IMAD TAABAN AL-DAKHEEL 

5 DF BAQER TALIB YASIR AL-BADRI 

15 DF HUSSEIN SAAD MOHSIN AL-TAMEEMI 
1 GK M. SHARIF AMINZADA 

18 FWABOZAR RAHMANI 

21 MF MOHAMMAD HAROON NASERI 

16 MF MOHAMMAD NASIR REZAIE 
14MFALI SINAWALIZADA 

23 GK HADI ALIZADA 
12 FW RAMIN AMIRI 

6 DF MAHDI IBRAHIMI 

18 FW PARWIZ MOHAMMADI 

19 DF IBRAHIM DAWOOD 
Team Officials 

HAITHAM SABRI NOORI 
ISMAEL SALEEM ABED ITHAWI 
HUSHAM ALI OGLAH 
FAISAL AZEEZ JEBUR 

TAHER HASAN MARYOOSH AL-MADHKOORI 
AHMED KHSEF HADI ALALWEIA 
SAAD HUSSEIN ABBAS AL-AMERI 
HAMEED RASHID ABD NOOR 
JAWAD ANSARI 
HAMEEDULLAH YOUSUFZAI 
SAYED HADI KAZEMI 
ABDULAHAD ZALAND 
ZABIHULLAH TAHERI 
KHALED DELAWAR 
Referees 

CHEN HSIN-CHUAN 
CHEN, JIA-HAO 

MUHAMMAD NAZMI BIN NASARUDDIN 
KIJSATHIT PATTARAPONG 
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IRAQ(IRQ) 

1 GK MOHAMMED HASAN HADI AL-HAMADANI 
7 MF ABDULLAH ZEYAD YAHYA 

9 FW HASEM MOHAMMED DAWOOD AL-BRAICHAT 

2 DF HUSSEIN JASIM MOHAMMED AL LATEEF 

19 MF ABDULRAZZAQ QASIM KADAH SUBAIHAWI 

6 MF HUSSEIN KHALID HADI ALMAGED 

17 DF MURTADHA MOHAMMED HUSSEIN ALI 19 

20 MF AMEER HASAN FENJAN 

2 DF MUSTAFA NAJM ABDULRIDHA 

17 MF ALI JASIM ELAIBI AL-TAMEEMI 

14 FW HUSSEIN SADEQ OBAID RASETMEE 
KOREA REPUBLIC(KOR) 

3 DF LEETAESEOK 28 

12 DF SON HOJUN 

I GK SHIN SONGHOON 
20 MF YOON SUKJU 

18 FW CHOI MINSEO 
5 DF LEEJUNSUK 

7 MF PAIK SANGHOON 31 

13 DF KIM RYUNSEONG 

17 MF KANG YOUNGSUK 
5 DF HONG SUNGWOOK 

22 FW MOON JUNHO 48 * 45 
Substitutes 

II MF ALI HIKMATMAJEED 

18 MF YASEEN AKRAM HUSSEIN UBYDEE 










23 GK MOHAMMED AHMED CHASIB AL-KINANI 

21 MF MURTADHA FAREED ABDULRIDHA AL-KAREEMAWI 

13 DF HAYDER KADHIM FLAYYIH MAGSOOSI 

22 GK OSAMAH IMAD TAABAN AL-DAKHEEL 
19 MF AMEER MOHAMMED HNET AL-SAEEDI 
15 DF HUSSEIN SAAD MOHSIN AL-TAMEEMI 
4 DF BANG WOOJIN 

11 MF JEONG SANGBIN 
10 MF HONG YUNSANG 

18 MF CHEON SEYOON 
15 MF YOUN JINSEO 

9 MFAHN GIHUN 

19 MF KIM DONGHYEON 
21 GK KIM GIHUN 

23 MF JO JINHO 

14 DF KWAK YONGCHAN 
3 GK LEE SEUNGHWAN 
21 MFSEO JAEMIN 

Team Officials 

HAITHAM SABRI NOORI 
ISMAEL SALEEM ABED ITHAWI 
HUSHAM ALI OGLAH 
FAISAL AZEEZ JEBUR 
AHMED KHSEF HADI ALALWEIA 
MAHMOOD KARKEZ SHIHAN AL-LAMI 
SAAD HUSSEIN ABBAS AL-AMERI 
HAMEED RASHID ABD NOOR 
CHOI CHULWOO 
KWON JIN YEOP 
SEONG BAEYOUNG 
KIM SEOK JUNG 
SEO DONG MYUNG 
KIM JUNG SOO 
WOO JUNG HA 
LEE YOON KYU 
Referees 

AMMAR EBRAHIM HASAN MAHFOODH 
NISHIHASHI ISAO 
TALIPZHANOV ISMAILZHAN 
ARAKI YUSUKE 
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JORDAN(JOR) 

10 FW REZIQ MOHAMMED SALEH BANIHANI '■■*' 49 

11 MF MOHANNAD JEHAD AHMAD SEMREEN 

4 DF MOHAMMAD HISHAM ALI HUSSEIN 

8 MFTHAER ASHRAF MOUSAKHALEEL 39 

2 DF MOHAMMAD KHALDOON HAMED ALLAH ALHYARI 

22 GK OSAMA RAED MAHMOUD ALKAWAMLEH 

5 DF MOHAMMAD BASHAR (MOHAMMAD AMIN) BANI YASEEN 72 

3 DF FAYEZ FADI FAYEZ LUTFY 

14 DFOBADA OMAR RAJA ALRUZI 61 

9 FW AMER RASEM ADEL JAMOUS *- 75 

7 MF RASHED IBRAHIM BAKHEET ALHANAHNEH 
OMAN(OMA) 

11 FW OMAR NASSER RAJAB AL SALTI 45 * ' 54 

23 DF MULHAM YOUSUF RABIA AL SINAIDI 
3 FW FAHAD SAID SUWAID AL RASBI 

1 GK MITHAM ALI SALIM AL AJMI 

15 DF MOHAMMED RASHID JUMAAL BALUSHI 

10 MF AL AZHAR HAMZA ABDUL RAHIM AL BALUSHI 

8 DF HAMED WALEED KHAMIS AL MUKHAINI 

16 DF ABDUL HAKIM JASIM HAMED ABDULLAH AL UWAISI 

9 FW QUSAI SALIM KHAMIS AL-JARADI 72 

2 DF ISSA KHALFAN ABDULLAH AL-NAABI 

19 MF TARIQ KHAMIS SAID DHANI AL-MASHARY 
Substitutes 

20 DF OTHMAN GHASSAN MOHAMMAD ELBASHABSHEH 
18 MF SHARIF AHMAD SH. BABLI 

23 MF AHMAD ALI MOHAMMAD ABUHSSEIN ALZGHOUL 

















21 DF ADEL ABED ALNASER ADEL ALMASRI 

16 DF MAJD MOHAMMAD EID ALZAIED 
6 MF MOHAMMAD JAMAL AHMAD ISSA 

12 GK YAMEN ABEDELRAHMAN MAROOF AL MAH'D 

17 MF AHMAD MOHANNAD FAYEZ ALAQRABAWI 

13 MF AMIN FARID MOHAMMAD AL SHANAINEH 

18 MF AMRO ISMAIL QASIM MOUSA 
15 MF JABER IBRAHIM JABER KHALAF 

22 GK ABDEL RAHMAN NABIL I. ALSHELLEH 
18 FW OSAMA SULAIMAN SAIF AL-HADABI 

21 MF HARIB KHAMIS AL ADAWI 

14 FW NASSER 'ABDALLAH MOHAMMED AL NAABI •* ' 86 

17 DF WAIL SULAIMAN KHAMIS AL HARTHY 
6 DF DAWOOD SULAIMAN SAID AL-JABRI 

12 GK RASHAD MUSALLIM RASHID ALHABSI 

13 MF ABDULLAH MOHAMMED KHAMIS MOHAMMED AL FLAITI 
5 DF ALI HAMED MOHAMMED AL-DHAHRI 

22 GK ABDALLA MUSABAH SULAIMAN AL ALAWI 
20 FW MOHAMMED RABEEA KHAMIS AL-MADAILWI 

18 DF HUSSAIN SAID AHMED THFNITI ALSHAHRI 
4 FW MUAYAD OBAID MUBARAK AL SUBHI 

Team Officials 

BADRAN MOH'D SULEIMAN ALSHAGRAN 

MOTHAFAR BASSAM TAWFIQ MOAMMAR 

NASER SALAH MOHAMAD HAMDAN 

KAMEL ABDULLA ISMAIL JA'RAH 

ABDALLAH SAMIH ATIEN ELQUTATI 

AHMAD MUSTAFA MOHAMMAD SAEED ALZAGHA 

ABDULLAH SALEH AHMED ALHARASESS 

KHALED MOHAMMAD AHMAD NEMER 

HILALALI SAIFALAUFI 

IMEDSELMI 

ZAHIR SULAIMAN ZAHIR AL QAMSHOOI 
YA'QOUB SA'UD SAIF AL SABAH I 
HUSSEIN HASSAN HUSSEIN MOHAMED 
HAMDAN RASHID SALEEM AL-MAANI 
MOHAMED ABDULLAH MOHAMED AL HARTHY 
KHALID ABBAS HARITH AL YARABI 
Referees 

AMMAR EBRAHIM HASAN MAHFOODH 
ALREFAEI, HESHAM MOHAMMED A 
KIJSATHIT PATTARAPONG 
ALHUNFUSH SHUKRI HUSSAIN A 
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DPR KOREA(PRK) 

10 FWAN PHYONG IL 
3DFCHAE YU SONG 

15 DF PAK RYONG GWON 
12 DF KIM JIN GUK 

22 MF RA NAM HYON 

16 MF PAK KYONG SONG 52 

2 DF Rl HUN 

18 GK Rl KYONG WON 

6 MF KIM KANG SONG * 45 * 20 
8 DF KIM JIN HYOK 

20 MF KIM WON IL 
JORDAN(JOR) 

10 FW REZIQ MOHAMMED SALEH BANIHANI 

11 MFMOHANNAD JEHAD AHMAD SEMREEN * 31 

4 DF MOHAMMAD HISHAM ALI HUSSEIN 

8 MF THAER ASHRAF MOUSA KHALEEL 

21 DF ADEL ABED ALNASER ADEL ALMASRI 

22 GK OSAMA RAED MAHMOUD ALKAWAMLEH 

5 DF MOHAMMAD BASHAR (MOHAMMAD AMIN) BANI YASEEN 

3 DF FAYEZ FADI FAYEZ LUTFY 

14 DF OBADA OMAR RAJA ALRUZI 19 

9 FW AMER RASEM ADEL JAMOUS *' 75 

7 MF RASHED IBRAHIM BAKHEET ALHANAHNEH 
Substitutes 

19 DF KO CHANG UNG 











9 FW Rl JO GUK 

11 FW Rl YONG GWANG 

21 GK YU YONG BOM 

17 MF WON HYOK 

5 FW KIM TO MYONG 
13 DF Rl RYONG JU 

18 GK KIM RYONG IK 
3 MF KIM JU HYOK 

20 DF OTHMAN GHASSAN MOHAMMAD ELBASHABSHEH 

18 MF SHARIF AHMAD SH. BABLI 

23 MF AHMAD ALI MOHAMMAD ABUHSSEIN ALZGHOUL 

16 DF MAJD MOHAMMAD EID ALZAIED 

6 MF MOHAMMAD JAMAL AHMAD ISSA 

12 GK YAMEN ABEDELRAHMAN MAROOF AL MAH'D 

17 MF AHMAD MOHANNAD FAYEZ ALAQRABAWI 

13 MF AMIN FARID MOHAMMAD AL SHANAINEH 

18 MF AMRO ISMAIL QASIM MOUSA 
15 MF JABER IBRAHIM JABER KHALAF 

22 GK ABDEL RAHMAN NABIL I. ALSHELLEH 
Team Officials 

KIM PYONG HUN 
RO PHYONG YON 
Rl CHOLMAN 
PAK JONG CHOL 
AN YE GUN 
Rl KUM SONG 
PAK YONG 
Rl CHOL JUN 

BADRAN MOH'D SULEIMAN ALSHAGRAN 
MOTHAFAR BASSAM TAWFIQ MOAMMAR 
NASER SALAH MOHAMAD HAMDAN 
KAMEL ABDULLA ISMAIL JA'RAH 
ABDALLAH SAMIH ATIEN ELQUTATI 
AHMAD MUSTAFA MOHAMMAD SAEED ALZAGHA 
ABDULLAH SALEH AHMED ALHARASESS 
KHALED MOHAMMAD AHMAD NEMER 
Referees 

BANERJEE PRANJAL 
ALI MUHAMMAD 
SAMAR PAL 

ALHUNFUSH SHUKRI HUSSAIN A 
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Lineups 

DPR KOREA(PRK) 

10 FWAN PHYONG IL * ' 45 
3 DF CHAE YU SONG 

15 DF PAK RYONG GWON *'4 

12 DF KIM JIN GUK 44 

22 MF RA NAM HYON 

16 MF PAK KYONG SONG 

2 DF Rl HUN 
18GKRI KYONG WON 

6 MF KIM KANG SONG * 16 
8 DF KIM JIN HYOK 

20 MF KIM WON IL 
OMAN(OMA) 

11 FW OMAR NASSER RAJAB AL SALTI 

23 DF MULHAM YOUSUF RABIA AL SINAIDI 

3 FW FAHAD SAID SUWAID AL RASBI 

1 GK MITHAM ALI SALIM AL AJMI 

15 DF MOHAMMED RASHID JUMAAL BALUSHI 

10 MF AL AZHAR HAMZA ABDUL RAHIM AL BALUSHI 

8 DF HAMED WALEED KHAMIS AL MUKHAINI 

16 DF ABDUL HAKIM JASIM HAMED ABDULLAH AL UWAISI 

9 FW QUSAI SALIM KHAMIS AL-JARADI * 78 

2 DF ISSA KHALFAN ABDULLAH AL-NAABI 

19 MF TARIQ KHAMIS SAID DHANI AL-MASHARY 
Substitutes 

19 DF KO CHANG UNG 
9 FW Rl JO GUK 

11 FW Rl YONG GWANG 

21 GK YU YONG BOM 











17 MF WON HYOK 

5 FW KIM TO MYONG 

13 DF Rl RYONG JU 

18 GK KIM RYONG IK 

3 MF KIM JU HYOK 

18 FW OSAMA SULAIMAN SAIF AL-HADABI 

21 MF HARIB KHAMIS AL ADAWI 

14 FW NASSER 'ABDALLAH MOHAMMED AL NAABI 

17 DF WAIL SULAIMAN KHAMIS AL HARTHY 

6 DF DAWOOD SULAIMAN SAID AL-JABRI 

12 GK RASHAD MUSALLIM RASHID ALHABSI 

13 MF ABDULLAH MOHAMMED KHAMIS MOHAMMED AL FLAITI 
5 DF ALI HAMED MOHAMMED AL-DHAHRI 

22 GK ABDALLA MUSABAH SULAIMAN AL ALAWI 
20 FW MOHAMMED RABEEA KHAMIS AL-MADAILWI 

18 DF HUSSAIN SAID AHMED THFNITI ALSHAHRI 

4 FW MUAYAD OBAID MUBARAK AL SUBHI 
Team Officials 

RO PHYONG YON 
Rl CHOL MAN 
PAK JONG CHOL 
AN YE GUN 
Rl KUM SONG 
PAK YONG 
Rl CHOL JUN 
HILALALI SAIFALAUFI 
IMEDSELMI 

ZAHIR SULAIMAN ZAHIR AL QAMSHOOI 
YA'QOUB SA'UD SAIF AL SABAH I 
HUSSEIN HASSAN HUSSEIN MOHAMED 
HAMDAN RASHID SALEEM AL-MAANI 
MOHAMED ABDULLAH MOHAMED AL HARTHY 
KHALID ABBAS HARITH AL YARABI 
Referees 

ABDUL HANNAN BIN ABDUL HASIM 
MOHAMAD ZAIRUL BIN KHALIL TAN 
MUHAMMAD NAZMI BIN NASARUDDIN 
HEIDARI PAYAM 
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OMAN(OMA) 

11 FW OMAR NASSER RAJAB AL SALTI 
23 DF MULHAM YOUSUF RABIA AL SINAIDI 

3 FW FAHAD SAID SUWAID AL RASBI 

1 GK MITHAM ALI SALIM AL AJMI 

15 DF MOHAMMED RASHID JUMAAL BALUSHI 

10 MF AL AZHAR HAMZA ABDUL RAHIM AL BALUSHI 

8 DF HAMED WALEED KHAMIS AL MUKHAINI 

16 DF ABDUL HAKIM JASIM HAMED ABDULLAH AL UWAISI 59 

9 FW QUSAI SALIM KHAMIS AL-JARADI * 14 * ' 36 

2 DF ISSA KHALFAN ABDULLAH AL-NAABI 74 

19 MF TARIQ KHAMIS SAID DHANI AL-MASHARY 
YEMEN(YEM) 

11 FW FAISAL ABDULLAH MOHAMMED SAIF 

17 MF SAAD ALI SALEH ABDULLAH AL-QAAOD 

4 DF HAMZAH MOHAMMED HAMOOD GHALEB SABAH 

12 DF OSAMAH SAMER DERHEM YAHYA AL-BAADANI 

10 FW SADEQ MOHAMMED RASHED AHMED AL-GALAL 

5 DF AKRAM ADEL YUSR SAEED MOHAMMED 
7 FW TAMER NADHEL SAEED SENAN 

6 MF KHALED ALI AHMED MOHAMMED AWDALI 

18 MF HAMID YAHYA HAMID AL-DHUBRI 

20 FW SAIF FADHL MOHAMMED ALI 

1 GK ABDULLAH ABDULHAKIM HASAN MOHAMMED AL-SADI 
Substitutes 

18 FW OSAMA SULAIMAN SAIF AL-HADABI 

21 MF HARIB KHAMIS ALADAWI 

14 FW NASSER 'ABDALLAH MOHAMMED AL NAABI 
17 DF WAIL SULAIMAN KHAMIS AL HARTHY 
6 DF DAWOOD SULAIMAN SAID AL-JABRI 













12 GK RASHAD MUSALLIM RASHID ALHABSI 

13 MF ABDULLAH MOHAMMED KHAMIS MOHAMMED AL FLAITI 
5 DF ALI HAMED MOHAMMED AL-DHAHRI 

22 GK ABDALLA MUSABAH SULAIMAN AL ALAWI 

20 FW MOHAMMED RABEEA KHAMIS AL-MADAILWI 

18 DF HUSSAIN SAID AHMED THFNITI ALSHAHRI 
4 FW MUAYAD OBAID MUBARAK AL SUBHI 

19 FW ABDULKAREEM ALI MOHAMMED AL-NOOBAH 

22 GK ABDULRAHMAN AHMED ALI AL-RAIMI 

16 FW MOHANAD ALI MOHAMMED HAMOOD AL-GARASH 

21 DF HASAN EBRAHIM ALI AYASH 

13 FW ABDULRAHMAN KHALED ABDELLAH ALI 

15 DF ABDULRAHMAN AHMED MOHAMMED QASEM AL-ASHWAL 

23 GK MOHAMMED KHALED MOHAMMED AL-DUBAI 

14 MF ARAFAT MOHSEN ABDULLAH HAGAR 
3 DF AZZAM QAID ALI AL-ASADI 

2 MF MOHAMMED QASEM MOHAMMED AL-MURISI 

8 MF AHMED GALAL MOHAMMED ZAID 

9 FW HAMDAN GAMAL SALEH BIN AWN 
Team Officials 

HILALALI SAIFALAUFI 
IMEDSELMI 

ZAHIR SULAIMAN ZAHIR AL QAMSHOOI 
YA'QOUB SA'UD SAIF AL SABAH I 
HUSSEIN HASSAN HUSSEIN MOHAMED 
HAMDAN RASHID SALEEM AL-MAANI 
MOHAMED ABDULLAH MOHAMED AL HARTHY 
KHALID ABBAS HARITH AL YARABI 
WAIL GHAZI EBRAHIM AL-AGHBARI 
AREF MOHAMMED SAEED QUDAR 
SALAH SALEM MOHAMMED AL-AZZANI 
MAGDY SAYED MOHAMED SHALABY 
ALI GUMAAN SALEM BASAEEDA 
AHMED MOHAMMED QASEM AL-GAADI 
ABDULSALAM QAID MOHAMMED AL-ASBAHI 
BADR MOHAMMED ABDULLAH AL-BARAM 
Referees 

ABDUL HANNAN BIN ABDUL HASIM 
AMMAR EBRAHIM HASAN MAHFOODH 
MOHAMAD ZAIRUL BIN KHALIL TAN 
MUHAMMAD NAZMI BIN NASARUDDIN 
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YEMEN(YEM) 

11 FW FAISAL ABDULLAH MOHAMMED SAIF 73 ^ 14 

17 MF SAAD ALI SALEH ABDULLAH AL-QAAOD * 24 

4 DF HAMZAH MOHAMMED HAMOOD GHALEB SABAH 
19 FW ABDULKAREEM ALI MOHAMMED AL-NOOBAH 

12 DF OSAMAH SAMER DERHEM YAHYA AL-BAADANI 

10 FW SADEQ MOHAMMED RASHED AHMED AL-GALAL 

5 DF AKRAM ADEL YUSR SAEED MOHAMMED 
22 GK ABDULRAHMAN AHMED ALI AL-RAIMI 

7 FW TAMER NADHEL SAEED SENAN *■'16 

6 MF KHALED ALI AHMED MOHAMMED AWDALI 

18 MF HAMID YAHYA HAMID AL-DHUBRI 
JORDAN(JOR) 

10 FW REZIQ MOHAMMED SALEH BANIHANI 75 

11 MFMOHANNAD JEHAD AHMAD SEMREEN 

4 DF MOHAMMAD HISHAM ALI HUSSEIN 

8 MF THAER ASHRAF MOUSA KHALEEL 

2 DF MOHAMMAD KHALDOON HAMED ALLAH ALHYARI 22 
22 GK OSAMA RAED MAHMOUD ALKAWAMLEH 

5 DF MOHAMMAD BASHAR (MOHAMMAD AMIN) BANI YASEEN 59 1 71 1 71 

3 DF FAYEZ FADI FAYEZ LUTFY 

6 MF MOHAMMAD JAMAL AHMAD ISSA fc]25 

9 FW AMER RASEM ADEL JAMOUS 

7 MF RASHED IBRAHIM BAKHEET ALHANAHNEH 
Substitutes 

16 FW MOHANAD ALI MOHAMMED HAMOOD AL-GARASH 











21 DF HASAN EBRAHIM ALI AYASH 

13 FW ABDULRAHMAN KHALED ABDELLAH ALI 

15 DF ABDULRAHMAN AHMED MOHAMMED QASEM AL-ASHWAL 
20 FW SAIF FADHL MOHAMMED ALI 

1 GK ABDULLAH ABDULHAKIM HASAN MOHAMMED AL-SADI 
23 GK MOHAMMED KHALED MOHAMMED AL-DUBAI 

14 MF ARAFAT MOHSEN ABDULLAH HAGAR 
3 DF AZZAM QAID ALI AL-ASADI 

2 MF MOHAMMED QASEM MOHAMMED AL-MURISI 

8 MF AHMED GALAL MOHAMMED ZAID 

9 FW HAMDAN GAMAL SALEH BIN AWN 

20 DF OTHMAN GHASSAN MOHAMMAD ELBASHABSHEH 
18 MF SHARIF AHMAD SH. BABLI 

23 MF AHMAD ALI MOHAMMAD ABUHSSEIN ALZGHOUL 

21 DF ADEL ABED ALNASER ADEL ALMASRI 

16 DF MAJD MOHAMMAD EID ALZAIED 

12 GK YAMEN ABEDELRAHMAN MAROOF AL MAH'D 

17 MF AHMAD MOHANNAD FAYEZ ALAQRABAWI 

13 MF AMIN FARID MOHAMMAD AL SHANAINEH 

18 MF AMRO ISMAIL QASIM MOUSA 

15 MF JABER IBRAHIM JABER KHALAF 

22 GK ABDEL RAHMAN NABIL I. ALSHELLEH 
Team Officials 

WAIL GHAZI EBRAHIM AL-AGHBARI 
AREF MOHAMMED SAEED QUDAR 
SALAH SALEM MOHAMMED AL-AZZANI 
MAGDY SAYED MOHAMED SHALABY 
ALI GUMAAN SALEM BASAEEDA 
AHMED MOHAMMED QASEM AL-GAADI 
ABDULSALAM QAID MOHAMMED AL-ASBAHI 
BADR MOHAMMED ABDULLAH AL-BARAM 
BADRAN MOH'D SULEIMAN ALSHAGRAN 
MOTHAFAR BASSAM TAWFIQ MOAMMAR 
NASER SALAH MOHAMAD HAMDAN 
KAMEL ABDULLA ISMAIL JA'RAH 
ABDALLAH SAMIH ATIEN ELQUTATI 
AHMAD MUSTAFA MOHAMMAD SAEED ALZAGHA 
ABDULLAH SALEH AHMED ALHARASESS 
KHALED MOHAMMAD AHMAD NEMER 
Referees 

BANERJEE PRANJAL 
OMAR MOHAMED AHMED HASSAN ALALI 
SABET OBAID SUROOR SABET AL-ALI 
SAMAR PAL 



2018 

Finals 

Mon Sep 24 2018 


YE MEN(Y| 

EMHH 


SI 


1st Half 


D 


SI 


B 


>nd Half! 


SI 


SI 

1 

Ext. Time 


SI 


SI 


Penalty Kick 


B 


DPR MB 
KOREA(P 
RK— 


Lineups 

YEMEN(YEM) 

11 FW FAISAL ABDULLAH MOHAMMED SAIF 

17 MF SAAD ALI SALEH ABDULLAH AL-QAAOD 

4 DF HAMZAH MOHAMMED HAMOOD GHALEB SABAH 
19 FW ABDULKAREEM ALI MOHAMMED AL-NOOBAH 

12 DF OSAMAH SAMER DERHEM YAHYA AL-BAADANI 

10 FW SADEQ MOHAMMED RASHED AHMED AL-GALAL 

5 DF AKRAM ADEL YUSR SAEED MOHAMMED 
22 GK ABDULRAHMAN AHMED ALI AL-RAIMI 

7 FW TAMER NADHEL SAEED SENAN 

6 MF KHALED ALI AHMED MOHAMMED AWDALI 

18 MF HAMID YAHYA HAMID AL-DHUBRI 
DPR KOREA(PRK) 

10 FWAN PHYONG IL 
3 DF CHAE YU SONG 
15 DF PAK RYONG GWON 
12 DF KIM JIN GUK 
22 MF RANAM HYON 
9 FW Rl JO GUK 
2 DF Rl HUN 
18 GK Rl KYONG WON 



6 MF KIM KANG SONG 
8 DF KIM JIN HYOK 

20 MF KIM WON IL * 45 
Substitutes 

16 FW MOHANAD ALI MOHAMMED HAMOOD AL-GARASH 

21 DF HASAN EBRAHIM ALI AYASH 

13 FW ABDULRAHMAN KHALED ABDELLAH ALI 

15 DF ABDULRAHMAN AHMED MOHAMMED QASEM AL-ASHWAL 

20 FW SAIF FADHL MOHAMMED ALI 

1 GK ABDULLAH ABDULHAKIM HASAN MOHAMMED AL-SADI 
23 GK MOHAMMED KHALED MOHAMMED AL-DUBAI 

14 MF ARAFAT MOHSEN ABDULLAH HAGAR 
3 DF AZZAM QAID ALI AL-ASADI 

2 MF MOHAMMED QASEM MOHAMMED AL-MURISI 

8 MF AHMED GALAL MOHAMMED ZAID 

9 FW HAMDAN GAMAL SALEH BIN AWN 
19 DF KO CHANG UNG 

11 FW Rl YONG GWANG 

16 MF PAK KYONG SONG 

21 GK YU YONG BOM 

17 MF WON HYOK 

5 FW KIM TO MYONG 
13 DF Rl RYONG JU 

18 GK KIM RYONG IK 

3 MF KIM JU HYOK 
Team Officials 

WAIL GHAZI EBRAHIM AL-AGHBARI 
AREF MOHAMMED SAEED QUDAR 
SALAH SALEM MOHAMMED AL-AZZANI 
MAGDY SAYED MOHAMED SHALABY 
ALI GUMAAN SALEM BA SAEEDA 
AHMED MOHAMMED QASEM AL-GAADI 
ABDULSALAM QAID MOHAMMED AL-ASBAHI 
BADR MOHAMMED ABDULLAH AL-BARAM 
RO PHYONG YON 
Rl CHOL MAN 
PAK JONG CHOL 
AN YE GUN 
CHOE NAM HYOK 
PAK YONG 


Rl CHOLJUN 
Referees 

NISHIHASHI ISAO 
MAJI 

SAOUDALI H J AL-ADBA 
ARAKI YUSUKE 



2018 

Finals 

Sun Sep 30 2018 



D 
D \ 

S 

1 


1st Half 


nd Half 


Ext. Time 


Penalty Kick 


Lineups 

JAPAN(JPN) 

5 DF SUMIK0HSHIR0 
20 MF ARAKIRYOTARO 
3 DF SUZUKI KAITO 

8 MF YAMAUCHIKAKERU 

6 MF YOKOKAWA ASAHI 


2DFHANDARIKU 84 
1GK YAMADA TAIKI 
17 FW NISHIKAWA JUN 

10 MF NARUOKA HIKARU 
13 MF KONDO KURABA 

22 DF NAKANO SHINYA 
OMAN(OMA) 

11 FW OMAR NASSER RAJAB AL SALTI 

23 DF MULHAM YOUSUF RABIA AL SINAIDI 
1 GK MITHAM ALI SALIM AL AJMI 

15 DF MOHAMMED RASHID JUMA AL BALUSHI 
10 MF AL AZHAR HAMZA ABDUL RAHIM AL BALUSHI 

8 DF HAMED WALEED KHAMIS AL MUKHAINI 
17 DF WAIL SULAIMAN KHAMIS AL HARTHY 

9 FW QUSAI SALIM KHAMIS AL-JARADI 


2 DF ISSA KHALFAN ABDULLAH AL-NAABI 


14 


19 MF TARIQ KHAMIS SAID DHANIAL-MASHARY ' I 22 
6 DF DAWOOD SULAIMAN SAID AL-JABRI 


Substitutes 


9 MF NAKANO KEITA 

12 GK SASAKI MASATO 

14 MFUEDA KEITA 
4 DF SAKO MAAYA 
11 FW AOKIYUSUKE 

15 DF TAJIMA MITSUKI 

23 GK NOZAWA TAISHI BRANDON 

20 FW TOYAMA SHOJI ' * 81 

13 MF MITO SHUNSUKE 
15 MF NAKANO RYUMA 
5DFISHIDA YUSUKE 









17 DFYAMADANAO 

18 FW OSAMA SULAIMAN SAIF AL-HADABI 
21MF HARIB KHAMIS AL ADAWI 

3 FW FAHAD SAID SUWAID AL RASBI 

14 FW NASSER ABDALLAH MOHAMMED AL NAABI 

16 DF ABDUL HAKIM JASIM HAMED ABDULLAH AL UWAISI 

12 GK RASHAD MUSALLIM RASHID ALHABSI 

13 MF ABDULLAH MOHAMMED KHAMIS MOHAMMED AL FLAITI 
5 DF ALI HAMED MOHAMMED AL-DHAHRI 

22 GK ABDALLA MUSABAH SULAIMAN AL ALAWI 
20 FW MOHAMMED RABEEA KHAMIS AL-MADAILWI 
18 DF HUSSAIN SAID AHMED THFNITIALSHAHRI 

4 FW MUAYAD OBAID MUBARAK AL SUBHI 
Team Officials 

OTAHARA HIROYUKI 
TOSHIHIDE SAITO 
OGAWA MUNEHIRO 
TAKAKUWA DAIJIRO 
MORIYAMA YOSHIRO 
SUGIYAMA TOMOAKI 
OGAITOMOHIRO 
IINO TAKUTO 
HILAL ALI SAIF AL AUFI 
IMED SELMI 

ZAHIR SULAIMAN ZAHIR AL QAMSHOOI 
YA'QOUB SA'UD SAIF AL SABAHI 
HUSSEIN HASSAN HUSSEIN MOHAMED 
HAMDAN RASHID SALEEM AL-MAANI 
MOHAMED ABDULLAH MOHAMED AL HARTHY 
KHALID ABBAS HARITH AL YARABI 

Referees 

ASSADI ARMAN 
TALIPZHANOVISMAILZHAN 
MOHAMAD ZAIRUL BIN KHALIL TAN 
MUHAMMAD NAZMI BIN NASARUDDIN 
HEIDARIPAYAM 



